جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 





َ ْ 5 المددسة : قم الصفحة من 1 إلى 1 
المديريهة : الكرخ الأولى 2 0 0 
المدرسة: ثانوية النبوغ للبنات 
الؤ : إحبائ 
لفرع: إحيائي الدور الأول 200109 














1 | 102042098001 إايات نوري محمد مشكور 100 | م | 67 | م | م | صقر | 60 | | معد | 0 | 0 0( 
2 | 102042098002 | براق حسين عليوي حمزه||1_ |[ 85 | 91 | صفر | 84 | 85 | 90 | | معد | 0 | 0 0( 
3 | 102042098003 _| بنين حسن عليوي موسى 1 |[ 80 | 75 | 85 | 74 | 56 | 80 | | نجع | 450 | 75 _ 
4 | 102042098005 _| رفيدة قاسم ابراهيم متعب_|11_ |[ 50_ | 65 | صفر | صفر | 34 | صفر | | معيد | 0 | 0 | 


| 5 | _102042098006 | رقيه زكي محمد عبد الرزاق | 7 | 88 | 72 | صض | 65 | 76 | | معد | 0 | 0( 
_ 6 ]| 102042098007 | روان عبد الرحمن مرموص حسين__ |_ 58_ | 87 | 24 | صقر | 36 | 58 | | معيد | 0 | 0 0( 


7 | _102042098008_] زينب رائد اديب محمد ______| 53 | 50 | م | صفر | 25 | صفر || | معيد | 60 | 0 0( 
8 | 102042098009 || زينب علاء عبد الامير حسن___ | 58 | 41 | 51 | صف | 25 | 50 | | معد | 0 | 0 ( 
9 | 102042098010 || سالي حيدر على داود 0 | 84 | 80 | 55 | صفر | 60 | 50 | | معيد | 0 | 0 0( 
| 10 | 102042098011 | فاطمه كول فوزي اكرام سمين _ صفر | م | 94 | م | م | صفر | | معد | 0 | 0 0( 
1 | 102042098012 ]كوش مؤيد عباس مبارك || |[ 62 | 76 | 67 | 50 | 58 | 62 | | ناجع | 375 | 62.50 _ 
12 | 102042098013 | مریم حمزهداود لمان | 93 | 100 | م | 100 | م | صفر |[ | معد | 0 | 0 0( 
TTI. LEE‏ سه ERE RE ARE SCNT ALICE NE‏ 
14 | 102042098015 _| ميديا طارق حياوي محمد ____| 97 | 100 | 100 | 100 | 98 | 89 | | ناجع | 584 | 97.33 _ 
16 | 102042096016 | فاع حسام شر 52_81 54 | 54 | 95 | 51 |__| نع | 355 | 17 









عبد الأمير لعيبي حسن 
مدير المركز 


